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  فتاوى الدروس - مسائل متفرقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

  [2318- 4717] هل قولكم المصابيح ليس لها عدد يقصد به أنه ليس لها عدد مطلقا؟ - الشيخ صالح الفوزان

  صالح الفوزان


  
  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان المصابيح ليس لها عدد هل معنى انها ليس لها عدد مطلقا؟ عدها يا اخي. عدها ان احصيتها نعم
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